Allgemeines Entrcpieprincip.                               357
Wenn    der   Zustand,   von   dem   wir   ausgelien,   Gleich-gewichtszustand   ist,   muss   ferner   sein   ^ — ^  — = Q>n = 0<,   falls   & die   Temperatur   des   Systems   bedeutet. Alsdann ist
9)              .                       2? * S£ ^ 0.
Ist  ein  Gleichgewicht   moglich,    so    zeigt   es   sicli   un-abhangig von den moglichen Warmevorgangen. Fiir jeden endliclien  Vorgang ist
10)
J S Q'k = 0.
In umkehrbaren  Vorgangen haben wir 11)
Bestehen somit die moglichen Yorgange nur in urn-kelirbaren Yorgangen, so ist im Gleichgewicht wegen &i = <fr2 = ... = &K die Entropie ein Maximum. Wenn kein Gleichgewicht stattfindet, haben wir nach dein Lagrange"-schen Verfahren die eine Gleichung
12)
von  der man ebenfalls ausgehen kann.
In nicht umkehrbaren Yorgangen bleibt es bei den zwei Beziehungen. Wir sehen ferner, dass fiir solche Yorgange allgemein vollstandige Wiederherstellung des Aus-gangszustandes wahrscheinlich ausgeschlossen ist, wenn nicht neue Vorgange eingefuhrt werden, die von den ur-spriinglichen mindestens dem Umfange nach verschieden sind. Solche Yorgange werden in der Regel die Mitwirkung neuer Korper erfordern. Yorgange und Korper treten wah-rend des Gesammtvorganges oder nach Ablauf der ursprung-iiclien Yorgange neu ein, in Folge dessen sind die obigen Gleichungen wiederholt nach einander anzuwenden und gegebenen Falls mit immer neuen Gesetzen, welche die ein-zelnen Aenderungen regeln.
Anders weiss  ich  das Entropieprincip  und  seine allgemeine  An-
wendung nicht zu deuten.    Und eigentlich enthalt  es zwei Principe.
Eines von der Existenz einer solchen Function wie die Entropie, welche
.im absoluten Gleichgewicht eines Systems stets ein Maximum ist.   Das
andere von der absoluten  Gleichheit  desjenigen  Theiles  dieser Func-ufnahrne) gar nicht beeinflusst wird, so hat man
